
Oilless Air Compressors 

CAMPBELL Compresseurs D'Air Sans Huile 
HAUSFELD r c . 

Compresores Sin Aceite 



BUILT TO LAST 



Replacement Parts List 

Lista de Repuestos 

Liste de Pieces de Rechange 



WL650000, WL650100, WL604010, 
WL650200, WL650300, WL650400 



For parts, products S service information visit 



: campbellhausfeld. com 




2000 Campbell Hausfeld 



For parts, product & service information 
visit www.campbellhausfeld.com 



IN224800AV 5/00 



Replacement Parts List 



WL650000, WL650100, WL604010 



For Replacement Parts, Call 


1-800-543-6400 




Address parts correspondence to: 


Please provide the following information: 
-Model number 
-Serial number (if any) 

-Part description and number as shown in parts list 




The Campbell Group 
Attn: Parts Dept. 
100 Production Drive 
Harrison, OH 45030 USA 








Part Number 




Ref. No. 


Description 


WL650000 


WL650100 


WL604010 Qty. 


1 


Top cover 


VV LUUobUUA V 


WLUUobUUAV 


VvLUUobUUAV 1 


2 


Lower cover 


WLUUodUUAV 


WLUUodUUAV 


VvLUUobUUAV 1 


3 


Screw 


C'TtY7AA'yf \ A\/ 

3 1 U/44ZUAV 


3 I U/'WZUAV 


<LTr\~IAA~>r\ A\/ ~> 

3 1 U/44zUAV Z 


* 


™ rew t 


<LTf\~?AA t C A\/ 
3 1 U/44 1 DAV 


ZTf\1AA 1 C A\/ 
3 I U / 44 I DA V 


CTm/l/l 1 C A\/ "7 
3 I U / 44 I DAV / 




Motor bracket 


r Am R3nn a\/ 

DAU I 03UUAV 


DAU I03UUAV 


r AniH^nnA\/ 1 

DAUI03UUAV I 




6 


Pump/motor assembly 


WL390000AJ 


WL390000AJ 


WL390000AJ 1 


7 


Compression nut 


5 I U33UU I AV 


CTfi33nni a\/ 

3 I UJ3UU I AV 


CTn33nniA\/ ~> 
3IUJ3UUIAV Z 


8 


Rubber sleeve 


CTncT3nn a\/ 
3 I Ub/JUUAV 


CTnc33nn a\/ 
3 I UO/3UUAV 


CTnc73nn a\/ d 
3IUO/3UUAV Z 


g 


Exhaust tube 


VVLU I I iUUMr 


VVLU I I iUUMr 


wi m 1 "5nnAP 1 

VVLU I I ZUUAr I 


lu 


Check valve 


LVZZ I DUoAJ 


l^VZZ I DUoAJ 


\JvZZ I DUoAJ I 


11 ▲ 


Motor pad 


VV LUU / OUUAV 


VV LUU / OUUAV 


VVLUU / OUUAV I 


12 ▲ 


Isolator 


WL008100AV 


WL008100AV 


WL008100AV 1 


13 A 


Grommet 


VV LUUoUUUA V 


VV LUUOUUUA V 


VVLUUoUUUAV I 


14 


Tank 


AKU4dUUULLi 


AKu4dUUUL(j 


AKU4DUUUL(j I 


1 5 


vvneei 


\a/ a nn/i7nn a\/ 
VV AUU4 / UUAV 


\a/a nn/i7nnA\/ 
VVAUU4/UUAV 


\A/Ann/i"7nnA\/ ~> 
VVAUU4/UUAV Z 


1 6 


AXie DOIt 


CTiT33yinn a\/ 
3 1 U334UUAV 


CTn33dnnA\/ 
3 1 UJ34UUAV 


CTn33/innA\/ i 
3 1 UJ34UUAV Z 


17 


Drain cock 










Foot 


en cicnn a\/ 
3 I I b^OUUAV 


CX1 C3CAAA\( 

3 I I OZbUUAV 


3 I I OZbUUAV Z 


10 


Handle 


u i nn/i3nn a\/ 
HLUU4.3UUAV 


i_i i r\(\A 3nn a\/ 
n LUU4.3UU A V 


HLUU4.3UUAV I 


20 


Pipe nipple 


CT(T7(T3n"7 A\/ 

3 I U /UJU/AV 


3 I U/UdU/AV 


3 I U/U.3U/ AV ! 


21 


Pressure switch 


LVvzu/DoyAV 


LWzU/DoyAV 


LWzU/DoyAV 1 


22 


Elbow 


ST071202AV 


ST071202AV 


ST071202AV 1 


23 


Safety valve 


V-215100AV 


V-215100AV 


V-215100AV 1 


24 


Adapter 


ST071407AV 


ST071407AV 


ST071407AV 1 


25 


Gauge 


GA016303AV 


GA016303AV 


GA016303AV 2 


26 


Regulator 


RE206202AV 


RE206202AV 


RE206202AV 1 


27 


Nipple 


HF007300AV 








Nipple 




HF007300AV 


HF007300AV 1 


28 


Nut 


ST033500AV 


ST033500AV 


ST033500AV 2 


29 


Power cord with plug 


EC0 1 2601 AV 


EC0 1 2601 AV 


EC012601AV 1 


30 


Clip 


ST166800AV 


ST166800AV 


ST166800AV 1 


31 


Flexible tube 


ST1 1 7804AV 


ST1 1 7804AV 


ST117804AV 1 


32 


Inlet tube 


WL011800AV 


WL011800AV 


WL011800AV 1 


33 


Screw 


ST073273AV 


ST073273AV 


ST073273AV 2 


34 


Nut 


ST146000AV 


ST146000AV 


ST146000AV 2 


35 


Coupler 


MP288300AV 






36 


Strain relief 


CW000703AV 


CW000703AV 


CW000703AV 1 


37 


Strain relief screw 


ST074418AV 


ST07441 8AV 


ST074418AV 1 


38 


Washer 


ST070933AV 


ST070933AV 


ST070933AV 1 


39 


Washer 


ST077311AV 


ST07731 1AV 


ST077311AV 1 


REPLACEMENT PARTS KITS 


▲ 


Isolator kit 










(Includes #11, 12, 13) 


WL211300AJ 


WL211300AJ 


WL211300AJ 1 
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Replacement Parts List 



WL650200, WL650300, WL650400 



For Replacement Parts, Call 


1-800-543-6400 




Address parts correspondence to: 


Please provide the following information: 
-Model number 
-Serial number (if any) 

-Part description and number as shown in pa 


rtS list 




The Campbell Group 
Attn: Parts Dept. 
100 Production Drive 
Harrison, OH 45030 USA 










Part Number 






Ref. No. 


Description 


WL650200 


WL650300 


WL650400 


Qty. 




Top cover 


W LOO 8600 AV 


WL008600AV 


WL008600AV 


1 


2 


Lower cover 


WL008500AV 


WL008500AV 


WL008500AV 




3 




ST074420AV 


ST074420AV 


ST074420AV 




4 


Screw 


ST074415AV 


ST07441 5AV 


ST07441 5AV 




5 


Motor bracket 


BA018300AV 


BA018300AV 


BA018300AV 


1 


5 


Pump/motor assembly 


WL390000AJ 


WL390000AJ 


WL390000AJ 




7 


Compression nut 


ST033001AV 


ST033001AV 


ST033001AV 




8 


Rubber sleeve 


ST067300AV 


ST067300AV 


ST067300AV 




g 


Exhaust tube 


WL01 1200AP 


WL01 1200AP 


WL01 1200AP 


1 


10 


Check valve 


CV221 506AJ 


CV221506AJ 


CV221506AJ 




11 ▲ 


Motor pad 


WL007800AV 


WL007800AV 


WL007800AV 


. 


12 A 


Isolator 


WL008100AV 


WL008100AV 


WL008100AV 


1 


13 ▲ 


Grommet 


WL008000AV 


WL008000AV 


WL008000AV 


1 


14 




AR045300CG 


AR045400CG 


AR045500CG 


1 


15 


Wheel 


WA004700AV 


WA004700AV 


WA004700AV 




1 6 


Axle bolt 


ST033400AV 


ST033400AV 


ST033400AV 




17 


Drain cock 


D-1401 


D-1401 


D-1401 


1 


1 8 


Foot 


ST162600AV 


ST162600AV 


ST162600AV 




1 9 


Handle 


HL004300AV 


HL004300AV 


H L004300AV 


1 


20 


Pipe nipple 


ST070307AV 


ST070307AV 


ST070307AV 




21 


Pressure switch 


CW207589AV 


CW207589AV 


CW207589AV 




22 


Elbow 


ST071202AV 


ST071202AV 


ST071202AV 




23 


Safety valve 


V-215100AV 


V-215100AV 


V-215100AV 




24 


Adapter 


ST071407AV 


ST071407AV 


ST071407AV 




25 


Gauge 


GA016303AV 


GA016303AV 


GA016303AV 




26 


Regulator 


RE206202AV 


RE206202AV 


RE206202AV 




27 


Nipple 


HF007300AV 


HF007300AV 


HF007300AV 




28 


Nut 


ST033500AV 


ST033500AV 


ST033500AV 




29 


Power cord with plug 


EC012601AV 


EC012601AV 


EC0 1 2601 AV 




30 


Clip 


ST1 66800AV 


ST166800AV 


ST166800AV 




31 


Flexible tube 


ST1 1 7804AV 


ST117804AV 


ST117804AV 




32 


Inlet tube 


WL011800AV 


WL011800AV 


WL011800AV 




33 


Screw 


ST073273AV 


ST073273AV 


ST073273AV 




34 


Nut 


ST146000AV 


ST146000AV 


ST146000AV 




35 


Coupler 










36 


Strain relief 


CW000703AV 


CW000703AV 


CW000703AV 




37 


Strain relief screw 


ST074418AV 


ST07441 8AV 


ST07441 8AV 




38 


Washer 


ST070933AV 


ST070933AV 


ST070933AV 




39 


Washer 


ST077311AV 


ST07731 1AV 


ST077311AV 




REPLACEMENT PARTS KITS 


▲ 


Isolator kit 












(Includes #11, 12, 13) 


WL211300AJ 


WL211300AJ 


WL211300AJ 


1 
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Lista de Repuesto 



WL650000, WL650100, WL604010 



Para Ordenar Repuestos, Sirvase Llamar al Distribuidor 
mas Cercano a su Domicilio 

Si'rvase darnos la siguiente information: 
-Numero del modelo 
-Numero de serie (de haberlo) 

-Description y numero del repuesto segun la lista de repuestos 









Numero de Pieza 






No. de Ref. 


Description 


WL650000 


WL650100 


WL604010 


Ctd. 


1 


Cubierta superior 


VVLUUobUUAV 


VVLUUobUUAV 


VVLUUobUUAV 


1 


2 


Cubierta inferior 


WLUUodUUAV 


VVLUUobUUAV 


VVLUUobUUAV 


1 


3 


Torn i Mo 


<LTf\~?AA~)f\ AW 

3 1 U/'WZUAV 


<LTf\~IAA~>f\ A\/ 

b I U/44ZUAV 


cTm a a~> n a \ / 
5 I U/44ZUAV 




* 


Torn i Mo 


<LTf\~?AA 1 C AW 

3 I U/*W I jAV 


C~TfY7AA 1 C AW 
3 I U / 44 I DA V 


5 1 U / 44 1 jAV 






Soporte del motor 


r Am R^nn aw 

DMU I 03UUMV 


r Am R^nnA\/ 

DMU I ojUUAV 


RAnis^nnA\/ 

DMU I OjUUMV 






6 


Ensamble bomba/motor 


WL390000AJ 


WL390000AJ 


WL390000AJ 







Tuerca de compresion 


^Tn^nm aw 

i I U D :5UU I MV 


^Tn^^nm a\/ 

j I U3.3UU I AV 


crn^sfini a\/ 

3 ] \Jd 3UU IMv 




8 


Manga de caucho 


d I Ub/JUUAV 


b I UO/3UUAV 


5 1 Uo/ :SUUAV 




g 


Tubo de escape 


wi m 1 7nna p 

VVLU I IZUUMr 


wi m 1 ?nnAP 


VVLU I I iUUAr 




10 


Valvula de chequeo 


LvZZ\ bUbAJ 


LVzZ I bUbAJ 


H/111CACA 1 

LVZZ I DUbAJ 




11 ▲ 


Almohadilla del motor 


VV LUU / (5UU A V 


VV LUU / OUU AV 


VVLUU/oUUAV 





12 ▲ 


Aislador 


VV LUUo 1 UUA v 


VV LUUo 1 UUAV 


VVLUUo 1 UUAV 


1 


13 ▲ 


Ojal 


VV LUUoUUUAV 


\ a / 1 r\f\of\r\f\ a\ t 
VV LUUoUUUAV 


VVLUUoUUUAV 


1 


14 


Tan que 


AKU4dUUUI_(j 


AKU4bUUUl_lj 


AKU4DUUULU 






^ Ueda 


VVAUU4 / UUMV 


VVAUU4 / UUMV 


\A/Annd7nnA\/ 

VVMUUH- / UUMV 




1 6 


Perno del eje 


d 1 U334UUAV 


C TIT3 3 a n n A \ / 
b 1 UJ34UUAV 


5 1 UJ34UUAV 




17 


Llave de drenaje 


D-1401 


D-1401 


D-1401 




18 


Pata 


ST1 62600AV 


ST162600AV 


ST162600AV 




19 


Mango 


ui nn/i a\/ 
n LUU4.3UUAV 


n LUU4.3UUAV 


n LUU4.3UUAV 




f? 


Niple para tuberias 


CT(T7(T3n"7 A\/ 

5 I U /UJU/AV 


CTmn3n7 aw 
b I U/U.5U/AV 


CTmn^m AW 
5 1 U/UdU/ AV 






Presostato 


LVVZU / DisyAv 


f~\A/in"7E:5!Q AW 

LVVZU / DoyAv 


nAnmcQQ aw 
LVVZU/DoyAv 







wm ° 


CTIT71 "jm A\/ 
3 I U/ I ZUZAV 


CTIT71 1A1 A\/ 

b 1 U/ 1 ZUZAV 


cTfm im a\/ 
b 1 U/ 1 ZUZAV 




23 


valvula de segundad 


\/ nci nn a\/ 
v-Z I d I UUAV 


\/ n ci nn a\/ 
V-z I b I UUAV 


\/ 1 1 C 1 (1/1AU 

V-Z I b I UUAV 




24 


Adaptador 


ST071407AV 


ST071407AV 


ST071407AV 




25 


Manometro 


GA016303AV 


GA016303AV 


GA016303AV 




26 


Regulador 


RE206202AV 


RE206202AV 


RE206202AV 




27 


Niple 


HF007300AV 










Niple 




HF007300AV 


HF007300AV 




28 


Tuerca 


ST033500AV 


ST033500AV 


ST033500AV 




29 


Cordon electrico con 












enchufe 


EC012601AV 


EC012601AV 


EC012601AV 




30 


Sujetador 


ST166800AV 


ST166800AV 


ST166800AV 




31 


Tubo flexible 


ST117804AV 


ST117804AV 


ST117804AV 




32 


Tubo de entrada 


WL011800AV 


WL011800AV 


WL011800AV 




33 


Torn i Mo 


ST073273AV 


ST073273AV 


ST073273AV 




34 


Tuerca 


ST146000AV 


ST146000AV 


ST146000AV 




35 


Acoplador 


MP288300AV 








36 


Relevo de tension 


CW000703AV 


CW000703AV 


CW000703AV 




37 


Tornillo del relevo 












de tension 


ST074418AV 


ST074418AV 


ST074418AV 




38 


Arandela 


ST070933AV 


ST070933AV 


ST070933AV 




39 


Arandela 


ST077311AV 


ST077311AV 


ST077311AV 




LISTA DE REPUESTOS 


▲ 


Kit de aislador 












(lncluye#11, 12, 13) 


WL211300AJ 


WL211300AJ 


WL211300AJ 


1 



Puede escribirnos a: 
The Campbell Group 
Attn: Parts Dept. 
100 Production Drive 
Harrison, OH 45030 USA 



4 Sp 



Lista de Repuesto 



WL650200, WL650300, WL650400 



Para Ordenar Repuestos, Sirvase Llamar al Distribuidor 
mas Cercano a su DomicHio 

Sirvase darnos la siguiente information: 
-Numero del modelo 
-Numero de serie (de haberlo) 

-Descripcion y numero del repuesto segun la lista de repuestos 









Numero de Pieza 






No. de Ref. 


Description 


WL650200 


WL650300 


WL650400 


Ctd. 


1 


Cubierta superior 


WL008600AV 


WL008600AV 


WL008600AV 


1 


2 


Cubierta inferior 


WL008500AV 


WL008500AV 


WL008500AV 




3 


Torn i Mo 


ST074420AV 


ST074420AV 


ST074420AV 




4 


Torn i llo 


ST07441 5AV 


ST07441 5AV 


ST07441 5AV 




5 


Soporte del motor 


BA018300AV 


BA018300AV 


BA018300AV 




5 


Ensamble bomba/motor 


WL390000AJ 


WL390000AJ 


WL390000AJ 




7 


Tuerca de compresion 


ST033001AV 


ST033001AV 


ST033001AV 




8 


Manga de caucho 


ST067300AV 


ST067300AV 


ST067300AV 




9 


Tubo de escape 


WL01 1200AP 


WL01 1200AP 


WL01 1200AP 




10 


Valvula de chequeo 


CV221506AJ 


CV221 506 AJ 


CV221506AJ 


1 


11 ▲ 


Almohadilla del motor 


WL007800AV 


WL007800AV 


WL007800AV 




12 ▲ 


Aisl ador 


WL008100AV 


WL008100AV 


WL008100AV 




13 ▲ 


Ojal 


WL008000AV 


WL008000AV 


WL008000AV 




14 


Tan que 


AR045300CG 


AR045400CG 


AR045500CG 


1 


15 




WA004700AV 


WA004700AV 


WA004700AV 




16 


Perno del eje 


ST033400AV 


ST033400AV 


ST033400AV 




17 


Llave de drenaje 


D-1401 


D-1401 


D-1401 




18 


Pata 


ST1 62600AV 


ST162600AV 


ST162600AV 




19 


Mango 


HL004300AV 


H L004300AV 


H L004300AV 


1 


20 


Niple para tuberias 


ST070307AV 


ST070307AV 


ST070307AV 




21 


Presostato 


CW207589AV 


CW207589AV 


CW207589AV 




22 




ST071202AV 


ST071202AV 


ST071202AV 




23 


Valvula de seguridad 


V-215100AV 


V-215100AV 


V-215100AV 




24 


Adaptador 


ST071407AV 


ST071407AV 


ST071407AV 




25 


Manometro 


GA016303AV 


GA016303AV 


GA016303AV 




26 


Regulador 


RE206202AV 


RE206202AV 


RE206202AV 




27 


Niple 


HF007300AV 


HF007300AV 


HF007300AV 




28 


Tuerca 


ST033500AV 


ST033500AV 


ST033500AV 




29 


Cordon electrico con 












enchufe 


EC012601AV 


EC012601AV 


EC012601AV 




30 


Sujetador 


ST166800AV 


ST166800AV 


ST166800AV 




31 


Tubo flexible 


ST1 1 7804AV 


ST117804AV 


ST117804AV 




32 


Tubo de entrada 


WL011800AV 


WL011800AV 


WL011800AV 




33 


Torn i llo 


ST073273AV 


ST073273AV 


ST073273AV 




34 


Tuerca 


ST146000AV 


ST146000AV 


ST146000AV 




35 


Acoplador 










36 


Relevo de tension 


CW000703AV 


CW000703AV 


CW000703AV 




37 


Tornillo del relevo 












de tension 


ST074418AV 


ST07441 8AV 


ST074418AV 




38 


Arandela 


ST070933AV 


ST070933AV 


ST070933AV 




39 


Arandela 


ST077311AV 


ST077311AV 


ST077311AV 




LISTA DE REPUESTOS 


▲ 


Kit de aislador 












(Incluye #11, 12, 13) 


WL211300AJ 


WL211300AJ 


WL21 1 300AJ 


1 



Puede escribirnos a: 
The Campbell Group 
Attn: Parts Dept. 
100 Production Drive 
Harrison, OH 45030 USA 



Liste de Pieces de Rechange 



WL650200, WL650300, WL650400 



Pour Pieces de Rechange, Composer le 1-800-543-6400 

S'il vous plait fournir {'information suivante: 

-Numero du modele 

-Numero de serie {s'il y en a un) 

-Description de la piece et son numero sur la liste 



Correspondance: 

The Campbell Group 
Attn: Parts Dept. 
100 Production Drive 
Harrison, OH 45030 USA 









Numero de Piece 






N=. Ref. 


Description 


WL650200 


WL650300 


WL650400 


Qte. 


1 


Couvercle superieur 


WL008600AV 


WL008600AV 


WL008600AV 




2 


Couvercle inferieur 


WL008500AV 


WL008500AV 


WL008500AV 


1 


3 


Vis 


ST074420AV 


ST074420AV 


ST074420AV 




4 


Vis 


ST074415AV 


ST074415AV 


ST07441 5AV 




5 


Support de moteur 


BA018300AV 


BA018300AV 


BA018300AV 


1 


5 


Montage de pompe/moteurWL390000AJ 


WL390000AJ 


WL390000AJ 




7 


Ecrou de compression 


ST033001 AV 


ST033001AV 


ST033001AV 




8 


Manchon en caoutchouc 


ST067300AV 


ST067300AV 


ST067300AV 




9 


Tuyau d'echappement 


WL011200AP 


WL01 1200AP 


WL01 1 200AP 


1 


10 


Ciapet 


CV221506AJ 


CV22 1 506AJ 


CV221506AJ 


1 


11 ▲ 


Tampon de moteur 


WL007800AV 


WL007800AV 


WL007800AV 


. 


12 ▲ 


Isolateur 


WL008100AV 


WL008100AV 


WL008100AV 




13 ▲ 


Anneau 


WL008000AV 


WL008000AV 


WL008000AV 


1 


14 


Reservoir 


AR045300CG 


AR045400CG 


AR045500CG 


1 


15 


Roue 


WA004700AV 


WA004700AV 


WA004700AV 




16 


Boulon d'arbre de roue 


ST033400AV 


ST033400AV 


ST033400AV 




17 


Robinet de vidange 


D-1401 


D-1401 


D-1401 




18 


Pied 


ST162600AV 


ST162600AV 


ST162600AV 




19 


Manche 


HL004300AV 


HL004300AV 


HL004300AV 




20 


Mamelon de tuyau 


ST070307AV 


ST070307AV 


ST070307AV 




21 


Manostat 


CW207589AV 


CW207589AV 


CW207589AV 


1 


22 


Coude 


ST071202AV 


ST07 1 202AV 


ST07 1 202AV 




23 


Soupape de surete 


V-215100AV 


V-215100AV 


V-215100AV 




24 


Adaptateur 


ST071407AV 


ST071407AV 


ST071407AV 




25 


Manometre 


GA016303AV 


GA016303AV 


GA016303AV 




26 


Regulateur 


RE206202AV 


RE206202AV 


RE206202AV 




27 


R accord 


HF007300AV 


HF007300AV 


HF007300AV 




28 


Ecrou 


ST033500AV 


ST033500AV 


ST033500AV 




29 


Cordon d'alimentation 












avec fiche 


EC012601AV 


ECO 1 2601 AV 


EC012601AV 




30 


Attache 


ST166800AV 


ST166800AV 


5T166800AV 




31 


Tuyau flexible 


ST117804AV 


ST1 1 7804AV 


ST1 1 7804AV 




32 


Tuyau d'arrivee 


WL011800AV 


WL011800AV 


WL011800AV 




33 


Vis 


ST073273AV 


ST073273AV 


ST073273AV 




34 


Ecrou 


ST146000AV 


ST146000AV 


ST146000AV 




35 


Raccord 










36 


Soulagement de tension 


CW000703AV 


CW000703AV 


CW000703AV 




37 


Vis de soulagement 












de tension 


ST074418AV 


ST07441 8AV 


ST07441 8AV 




38 


Rondelle 


5T070933AV 


ST070933AV 


ST070933AV 




39 


Rondelle 


5T077311AV 


ST077311AV 


ST077311AV 




NECESSAIRES DE PIECES DE RECHANGE 


A 


Necessaire d'isolation 












(#11, 12, 13 compris) 


WL211300AJ 


WL211300AJ 


WL211300AJ 


1 



7Sp 



Liste de Pieces de Rechange 



WL650000, WL650100, WL604010 



Pour Pieces de Rechange, Composer le 1-800-543-6400 



S'il vous plait fournir I 'information suivante: 

-Numero du modele 

-Numero de serie (s'il y en a un) 

-Description de la piece et son numero sur la liste 



Correspondance: 

The Campbell Group 
Attn: Parts Dept. 
100 Production Drive 
Harrison, OH 45030 USA 











Numero de Piece 






N«. Ref. 




Descripcion 


WL650000 


WL650100 


WL604010 


Qte. 


1 




Couvercle superieur 


WL008600AV 


VV LUUobUUAV 


i A f 1 nnnrnn a\ / 

WLUUobUUAV 


1 


2 




Couvercle inferieur 


WL008500AV 


VVLUUodUUAV 


VVLUUodUUAV 


1 


3 




Vis 


ST074420AV 


C'TfXIAA'yn A\/ 

3 1 U/44ZUAV 


3 1 U/'WZUAV 




* 




Vis 


ST074415AV 


<LTf\~JAA 1 C A\/ 

3 1 U/44 1 DAv 


3 1 U / HH 1 DAv 








Support de moteur 


BA018300AV 


r Am R^nn a\/ 

DMU I 03UUMV 


DMU 1 OjUUAV 






6 




Montage de pompe/moteurWL390000AJ 


WL390000AJ 


WL390000AJ 




I 


7 




Ecrou de compression 


ST033001AV 


j I U33UU I AV 


^Tn^nm a\/ 

3 1 U33UU 1 AV 




8 




Manchon en caoutchouc 


ST067300AV 


3 I Uo/JUUAV 


CTn^T^nn aw 
3 1 Ub / :SUUAV 




9 




Tuyau d'echappement 


WL011200AP 


m 1 inn a d 
VVLU I IzUUAr 


VVLU I I ZUUAr 




10 




Clapet 


CV221506AJ 




LViiz I DUbAJ 




11 




Tampon de moteur 


WL007800AV 


\a/i nmonnAV 
VV LUU / tSUUAV 


\a/i nmonnA\/ 
VV LUU / OUUAV 





12 




Isolateur 


WL008100AV 


VV LUUfc) 1 UUAV 


VV LUUfcS I UUAV 


1 


1 3 


A 


Anneau 


WL008000AV 


VVLUUoUUUAV 


VVLUUoUUUAV 


1 






Reservoir 


AR045000CG 


AKU4dUUUHj 


AKU4dUUUI_Ij 




15 




Roue 


WA004700AV 


VVHUUH / UUrtV 


VVAUUt/UUAV 




1 6 




Boulon d'arbre de roue 


ST033400AV 


CTn3^/innA\/ 
3 1 U3 J4UUAV 


CTn33/innA\/ 
3 1 U334UUAV 




17 




Robinet de vidange 


D-1401 


D-1401 


D-1401 




18 




Pied 


ST162600AV 


ST 16 2600 AV 


ST162600AV 








Manche 


HL004300AV 


ui i nn/ jnnA\/ 
n LUU4.3UUAV 


ui i nn/ jnnA\/ 
n LUU4.3UUAV 


J 


20 




Mamelon de tuyau 


ST070307AV 


J 1 U/l/JU/MV 


^Tn7n^n7A\/ 

J I U/UjU/ mv 








Manostat 


CW207589AV 


LVVZU / DiSy AV 


("\AOn7CQO A\/ 

LVvZU/DoyAV 





22 




Coude 


ST071202AV 


CXIT71 1A1 A\/ 

3 1 U/ \ ZUZAV 


3 1 U/ 1 ZUZAV 




23 




Soupape de surete 


V-215100AV 


\/ ~i 1 c 1 nn a\/ 
V-Z I 3 I UUAV 


V-Z I d I UUAV 




24 




Adaptateur 


ST071407AV 


ST071407AV 


ST071407AV 




25 




Manometre 


GA016303AV 


GA016303AV 


GA016303AV 




26 




Regulateur 


RE206202AV 


RE206202AV 


RE206202AV 




27 




Raccord 


HF007300AV 












Raccord 




HF007300AV 


HF007300AV 




28 




Ecrou 


ST033500AV 


ST033500AV 


ST033500AV 




29 




Cordon d'alimentation 














avec fiche 


EC012601AV 


EC012601AV 


EC012601AV 




30 




Attache 


ST166800AV 


ST166800AV 


ST166800AV 




31 




Tuyau flexible 


ST117804AV 


ST117804AV 


ST117804AV 




32 




Tuyau d'arrivee 


WL011800AV 


WL011800AV 


WL011800AV 




33 




Vis 


ST073273AV 


ST073273AV 


ST073273AV 




34 




Ecrou 


ST146000AV 


ST146000AV 


ST146000AV 




35 




Raccord 


MP288300AV 








36 




Soulagement de tension 


CW000703AV 


CW000703AV 


CW000703AV 




37 




Vis de soulagement 














de tension 


ST074418AV 


ST074418AV 


ST074418AV 




38 




Rondelle 


ST070933AV 


ST070933AV 


ST070933AV 




39 




Rondelle 


ST077311AV 


ST077311AV 


ST07731 1AV 




NECESSAIRES DE PIECES DE RECHANGE 


▲ 




Necessaire d'isolation 














(#11, 12, 13compris) 


WL211300AJ 


WL211300AJ 


WL211300AJ 


1 



3 Fr 



Oilless Single Cylinder Pump 

CAMPBELL 
I HAUSFELD Pom P e Monocylindrique Sans Huile 

Bomba De Un Cilindro Sin Aceite 



BUILT TO LAST 



Replacement Parts List 






Liste de Pieces de Rechange 




WL390000 


Lista de Repuestos 








For parts, products S se 


vice information visit ^■^^^ r 

.^^r www.campbeiihausfeiii.com 




2000 Campbell Hausfeld 



For parts, product & service information 
visit www.campbellhausfeld.com 



IN226301AV 5/00 



Replacement Parts List 
Liste de Pieces de Rechange 
Lista de Repuestos 



WL390000 



For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400 

Pour Pieces de Rechange, Composer le 1-800-543-6400 

Para Ordenar Repuestos, Sirvase Llamar al Distribuidor mas Cercano a su Domicilio 

Please provide the following information: S'il vous plait fournir i'information suivante: Sirvase darnos la siguiente informacidn: 

-Model number -Numero du modele -Numero del modelo 

-Serial number (if any) -Numero de serie (s'il y en a un) -Numero de serie (de haberlo) 

-Part description and number as shown in parts list -Description de la piece et son numero sur la liste -Descripcion y numero del repuesto segun la lista de repuestos 



Address parts correspondence to: 

Correspondance: 

Puede escribirnos a: 

The Campbell Group 

Attn: Parts Dept. 

100 Production Drive 

Harrison, OH 45030 USA 




Ref. No. 
N>. de Ref. 
No. de Ref. 


Description 
Description 
Description 


Part Number 
Numero de Piece 
Numero de Pieza 


Qty. 
Qte. 
Ctd. 


1 


Pump/motor assembly (with belt) 
Montage de pompe/moteur (avec courroie) 
Conjunto bomba/motor (con correa) 


WL210900AJ 


1 


2 ▲ 


Cylinder gasket 

Joint d'etancheite de cylindre 

Empaque del cilindro 


XA012400AV 


1 


3 


Intake valve 
Soupape d'admission 
Valvula de entrada 


▲ 


1 


4 


Valve plate 
Plaque de soupape 
Placa de la valvula 


▲ 


1 


5 


Exhaust valve 

Soupape d'echappement 

Valvula de salida 


▲ 




e ▲ 


Head gasket 

Joint d'etancheite de culasse 
Empaque de la culata 


XA010800AV 




7 ▲ 


Exhaust valve gasket 

Joint de soupape d'echappement 

Empaque de la valvula de salida 


XA012500AV 




8 


Head 

Culasse 

Culata 




WL010500AV 




9 


Piston assembly (Includes #10) 
Montage de piston (#10compris) 
Ensamblaje de piston (lncluye#10) 


WL211000AJ 




10 


3/8" Flat head screw 

Vis a tete plate de 3/8 po 

Tornillo de cabeza plana de 9,5 mm (3/8") 


ST071802AV 




11 • 


1/4"-20 x 4" Hex. head cap screw 
Vis a tete hex. de 1/4 po-20 x 4 po 
Tornillo hex. de 6,4 mm (1/4")-20 x 10,16 cm (4") 


ST074319AV 




12 


Fan 

Ventilateur 
Ventilador 


WL008400AV 




13 ▲ 


Muffler 

Silencieux 

Silenciador 


WL011100AV 




14 


Compression connector 
Raccord de compression 
Conector de compresion 


ST159001AV 




REPLACEMENT PARTS KITS - JEUX DE PIECES DE RECHANGE - KIT DE PIEZAS DE REPUESTO 


• 


Head bolt kit (Set of 4 ea., part #11) 

Jeu de boulons a tete (4 chaque, piece #1 1) 

Kit de prisioneros (Juego de 4 cada uno., pieza #11) 


WL211100AJ 




▲ 


Valve plate kit (Includes #2-7, 1 3) 


WL211200AJ 





Jeu de plaque de soupape (#2-7, 13 compris) 
Kit de placa de valvula (Incluye #2-7, 1 3) 



www.campbellhausfeld.com 



